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इस पुस्तक को लिखने का हमाग उद्देश्य ४ को 
जादूगर पनाने का नहीं है, ओर न दृम्त यद्द चाहते हैं कि 
इस पुस्तक को पदुकर कोई व्यक्ति जादू के खेल दिखाने लगे, 
क्योंकि इस कला में कृठ, छल, फरेण और घोज़ा प्रधान है । 
फोई सेल ऐसा नहीं है जिसमें यद्द चारो बात॑ न दो । मनो- 
रंजन के लिए ही सही पर इन छुवूक्तियों का पषण फिखी 
भी दशा में उचित नहीं । मन से इतकी रुणान मिलने से घे 
जीवन की अन्य दिशाओं मे भी घर दौड़ती है और फलुपित 
तत्वों फो एकत्रित कर देती हैँ यद्दी फारण है कि इस प्रकार 
फे फारोवार करने चालों का, खेल तमाशे दिखाने धार्ला का 
थात्मिक जीवन उच्यता की ओर श्रश्नसर नहीं हो पाता । 
इन वातों पर विचार करते हुए दम नहीं चाहते कि हमारा 
पक भी पाठक ज्ञादृशर बने । जादू के खेल दिखाकर किसी 
को श्रग में डाले या इस प्रकार जीविकां डपाजित करे । इस 
लिए रोल दिश्णने फे ल्ञिय जितनी डिस्तृत आनफारी की 
आवश्यकता हे वह दमने शनावश्यक समक कर लेखघछ 
नहीं फी है । पोल योलने फ्रे लिए संक्तिप्त रूप से लिख देने पर 
भी काम चल सकता दै। पौठक जादूगरी फे फरेव को समझ 
जांय यददी दमरा उद्दण्य था और इस उद्देश्य की पूर्ति 
सत्निम सांप्त में बणुन कर देने से भी हो सकती है, यद्द सम 
कर इसने जादू फे रहस्यों को रक्षेप में ही लिखा है | 


--श्रीराम शर्मा आचार्य 


जादूगरी या दल 


वन पननपयन«न- फलनमपशा 


ज्ञाद के खेल इन पंक्तियाँ के पाठकों ने अनेक धार 
अ्धरश्य देखे होंगे । इन खेलों को देखकर सभी को आश्रय 
घकौतइल द्वोता है जैसे-जैसे शानका प्रकाश बढ़ता है वैसे २ 
लोगो फी समर में यद झाता जाता दे कि यह खेल है। 
इसका आधार हाथ की सफाई शोर घतुरता है । परच्तु 
फिर भी ऐसे अनेक लोग है जो जादू के खेलों में भी किसी 
शत प्रत का, देवी देवता का या सिद्धि साथना क्रा शाधांर 
देखते 6। प्रशिक्षित, अनज्ञान, भोले भाले, छुलदिद्ठा फरे 
घातावरण से दूर रहने वाले, प्रामीण फ्री नहीं, पढ़े लिखे 
शहरी ओर शपने को शिक्षित फद्दने चाले लोग भी श्वत में 
पड जते हैं श्र वे इन खेला में किसी भ्रदश्य सता फा हाथ 
देखने ऊगते है | 

झपरिपफ्च बुद्धि के नवयुवक एवं अंध विश्वास फे 
वातावरण में पल्ते दुए तथां अदृश्य देवी देवताओं एर अधिक 
भरोसा करने वाले वरेवुद्ध लोग पिशेप रूप से इन फोतदर्ल: 
रो प्रभावित होते है । एस सी झपने जीवन फे श्ारंशिक दिनों 
में पेसे टी वादादरण में होकर गुजारना पड़ा है । घालकपन 
भे साद भें दाहांगया ले आनका परद्धार फे पल हमने द्ण घे। 
ए्मारी जन्‍्ममृमि खुझ हाल लेयगों दी घटी पत्ती मे है, चए 
मिछुक बुस्ति फे लोग बहुत दाद करते थे । थीछ जले, 
२च्वर पाले, बट. वाज्ञीगर, गवेगे, स्वांमिये, यासधारी, 
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धाधाजी जैसे लोगों फो तांता लूमा ही राहता था । उनके 
झनोखके झनोसे चरिचर बड़ा कीतद्वल उन्पन्न करते थे | 
इन सबको दैयने में दम वढ्या रस आता था । बाजी- 
गर्रों के खेल एन सम विशेष रूप से प्रिय लगते थे कम्मेक्ति 
एनर्थे रदसुय छिपे रद्दते शे। मझुष्य का स्वभाव छिपी हुई 
ण्तों फो, रहरुय मय नेदों को, जॉगिने के लिए विशेष रूप 
से उत्सुस होता है। जादूगर के तमाशे पेसे अद्कुत द्वोते दे 
कि उनका फारण समझ मे नहीं आंदा। शनदहोनी बात. जो 
संसोर पी साधारण व्यवस्था में झामतीौर से एष्टि गोचर 
दीं दोती पर जञाइुगर उन्हे कर दियाता दे । यद्द असार 
धारण, अलीकिक प्रदशेन साधारण बुद्धि को स्तम्तित कर 
परैठा हे | मस्मिष्क उसफा फारण हुं ढ़ नदी पाता, और संप्रफ 
में पहा रहता है। दमारी भी यही दशा थी । झपनी ख्पर 
रिपफ्च बुद्धि छुद निणेंष निकालने में समथेन थी । घाजीगर 
श्रेल करते समय पीच-बीच मे देवी देवताशों का शआाहान 
कराता था प्रौर मन्न पढ़ता था इससे दर्शक पर यद्द प्रभाव 
पड़ता था कि यद्द अद्सुत बात देवताओं के छ्राथवा मंत्रों यो 
पल से होरदी दे | धर श्रूकर जप बड़े बूढों से पूछते तो बह 
भी 'मेबड़े की विद्या देची फी.सिद्धि' आ्रादि घाते कहते 
थे | उस समय ज़्ादू फे रदस्पथ इसारे द्विए० एफ भमुख 
पहेली थे । 
शेल देखते फे बाद फमी-फ्ी, मस्तिष्क में विचारों 
फल्पनाओं और आफात्षार्सो की घड़दोड़ मच जाती । यदि 
यह दिया हम आजाय तो दि बढ़े पड़े काम किये जा सकते 
हैं दाथ में धूल लेकर ऊपर ले लकष्टी किरा कर रुपया बना 
लिया फरगे । इस प्रकार हो चार हजार रुपया तित्य चनाये 
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जासकते हैं | वाजीगर कैसे पिदारी से खग्गोर, कबूतर, 
न्योला आदि पना देधा है वैसे ही इग घोड़े, हाही, याय, 
भंस आदि जब चाद्टे तब बना लिया करेंगे । ताप नतरह की 
चीजें बेवी देवर के छारा मंगाना और पास फरे चीजों 
फो गायव कर देना कितनी यढ़ी शक्ति है । मिर््ठ के लिए, 
स्वजनों और संवधियाँ भे लिये डगवी जरुृण्त की दीज 
तुस्न्तु मंगालिया करंग और जो शपने से रूप गगड़ा करेगा 
उसकी चीजों फो झादू ४) जोर से उड़ा दिया फर््ये । फिर 
तो चारों तरफ दृष्ठारी घाक्॒ वेंध ज्ञायगी, जठा जाओ चहदी 
राजाओं की सी आवभगत होगी । इस प्रद्मर की अनेकों 
घाशा उत्साद और घैमव की रंग बिरंगी ऋल्पनाए' मच में 
घमश्ती पर थे जद्दों की दा रद्द ज्ञादों | शपतने जादुगर 
बनने का; फोर साग समर भे ८ ऋता था, कोई उपाय खत 
न पड़ता था । 

गांव के स्कूल की पद सम्धप करणे शाम की फित्ता 
के लिए शहर में थ्राना पड़ा | बढां भी कई बार एक से एक 
शा्यय जनक खेक देखे । देहाती फ़दड पाजीगरों दी प्पेच्ठ३- 
इन शदरी सफेर पोश जादुगरों फे खेल ओर भी अधिक 
घाफपंफ होते थें। दचपन की श्रय्पदी कल्पनाएं तो अब न 
डठती थीं, इतना जो ऋगषस:में आगया था फ्रि यह सब पना- 
घी बाते हैँ परन्तु तो भी उनके प्रति फाफो आकपर था, 
ज्ञिस प्रकार जादूगर लोग दूसरों फो आश्षण में डालकर 
झपना छा ज्ञमाते एैँ, चेसी स्थिति प्राप्त फरणा भी झुछ 
क्म शाकपक ध जेंचता था | मन में यद्ध इच्छा उठा करती 

री क्लि किसी प्रक्गार “ज्ञाइगरी विद्या" सीख पाठे दो बहा 

छच्छा होता || 
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इच्छा मे प्रयल गक्ति है । वह ऐसे ही अवसर प्रस्तत 
करती रहती है जिससे अभीए वस्तु प्राप्त दो सके । जादूगर्रो 
ग्रोए धाजीगरा से सम्पक स्थापित करने की दिया में कदम 
छठायां गया 4 चेलोग अपनी भेद भरी रोजी फा रद्वस्य प्रकट 
फरके अपना व्यापार नए फरने फे लिए आसानी से तैयार 
नहीं दोते । अपने भेदों को बड़ी सावधानी से छिपाये रखते' 
६ । उन शोगी के इन मनोभार्वा के फारण रूफलता घड़ी 
फटिनता से, वहुत घीरे-घीरे फाफी घन ख् फरने और 
शिषप्यत्व स्वीकार फरके श्रत्यन्त विनश्न सलेचा चाकरी करने 
पर मिली | थोढ़ा-थोड़ा फरफे स्कूली शिक्षा में साथ-साथ 
पाच वर्ष भें जादुगरी भी सीय छी इन खेलों फे सीखने में 
छगभग एक दजार रुपया हमे यच करना पड्ठा और इतना 
समय लगाना पड़ा जिल्‍्से शिक्षा में काफी वाधां पढ़ी, एक 
घर तो फेल द्वोते-होते ईश्वर की कृपा से दी बच गये । 
जो सेल हमने सीखे दे | उन्तक्की सख्या इन पृष्ठों पर 
लिसे चुए खेली फी शपेत्ता अनेक गुवी है । उन सबको घिख 
इस मेंदगाई फे समय में अधिक फागज़ खच करने की कोई 
श्रावश्यकता प्रतीत नही होती । उनमें से कितर्मा द्वी फी तो 
याद भी नद्दी रही है कितने दी ऐसे है जो एन पृष्ठो पर लिखे 
एुए खेलों फे आ्राधार एर द्वी होते हे। फेघल वस्तुएं चदल 
जाती है, जेसे अगूटी गायव करके वफस फे अन्दर से निका- 
लगा, और ठपया गायव करके लिफाफे में से निकाशना, यह 
दो सेल देखने में श्रलग २ दिखाई पढ़ते हैं. पण तरीका पक 
हि ५ २ 
है। एक-एक तरीके से छरतुएऐ' पद्रा-बद्ल फर सकष़ों सेल 
घनाये जासकने है | एस प्रकार दूस पांच दरीकों फे श्राधार 
पर ही दइजारे सेल दिखाये जा सकते हैं । इतना विस्तार 
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फरने का न तो हमें समय है और ग पाठकी का लाभ | ईनं 
प्रष्ठो को लिखने का केबल माघ हमारा प्रधथोजन यह है कि 
ज्ञिन दोगों को जादेगरी के खलों को देखकर विशेष कोत॑ंदर्ले 
होता £ शभीर ज्ञो डनद्ा ठीक कारण ने झानने के कारण 
मनमे गलत घारखाऐे. रथापित करते हैँ उनका श्रम 
बारण दोसके | प्रपरिषक्य अवस्था में दम स्वयं जितने इस 
दिशाम आकर्षित छुए थे, इसक्के श्राघार पर बड़ी-पेड़ी 
निराघार कश्पनाएँ' करने लगे थे, तथा सीखने मे बहुमूल्य 
समय पएव इतना घन व्यय फरने को उपघत हुए ,जंभप ह एन्य 
व्यक्ति भी इसी प्रत्पार लाल्ायित हो उनकी डइत्सुकता को 
शान्त फरने फे लिए यद्द पक्तियाँ लिखी जञारहो है । हमारे 
पास प्रत्तिरिन सकड़ो पत्र प्ाते है, उममें से वित्य अनेफ 
पन्न ऐसे भी आते हैं जिनस जादगरी प्र बोगका छपा संदंध/ 
है इस चिएय से जिपोसा प्रकट की जाती है। फितने दी पाठऋ 
एन खेला को सीखने पी उत्सुकता प्रराण करते है पसे लोगों 
फ उत्सुकता श्न पृर्ठों को पढ़ने से दर होज्ञायगी । रे 
जादूगरी फे झेल से छुल प्रधान है । हर एक खैल 

इस मनोधेप्नानिक्त तथ्य पर निर्भर पे कि छलसे ममप्य फो 
धोखे में डाला जा पका है | कोई व्यक्ति कितना टी चन< 
दाफिक एवं होशियार क्‍यों न हो उसमे झूछ न कुछ विश्याल 
का अंश छोता एव दे | इस चिएयास के छाटे झंध के सार! 
दी छल छिया जाता है झीर दर्शक्ष पध्रम में प5 जाते हैं 
क््सि फेल फ्री र्पिते मय जार्यर भाट नो ए 
निधारण करा देता है, दर्शक उलने से ही सन्‍्नुष्ठ हो 
घीर ऋषि गदधराई मे नहीं छाता. पस उसी धूल से साठ 
उठाकर जाइयर झपने करतद फरदा हईं हर परनी सफुलदा * 
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घर प्रसंन्ष दोता है । यदि दर्शक विलकेले शअधिश्यासी यमैं 
जाबे और ऊपर भी विश्वाल न फरे दर चौजं फ्री तलाशी 
ले, मो सारी जादूगरी घुलि में मिल सकती है । चुनौतीं 
देकर एक भी खेल फोर आदमी नहीं दिखा सफता । 


इन खेर को दिखाने से मनुण्य का स्वर्धोच घोस्ा देनें 
फा, दल करते का श्रौर दूसरों फे विश्वास फो शअनुचिते 
लाभ उठाने का प्रश्यास पड़ता ते। यद्द बाते धीरे-धीरे 
श्चमाव में शामिल दोजाती हैं, जिससे महुष्य का सदाचारे 
चरिघत्र चल, नैतिकता, सात्विकता, पवित्नता, संरत्तता एव 
सद्भाव नए दोता है | तेज्ञाध फो शरीर के किसी भी माग 
में ऋतनी दी फैम मार्जा में प्रयुक्त क्यों न किया जाय यहां 
हानि पहुंचाये बिना नहीं रद सकता । इस प्रकार 'छल धादे 
मनोरजन, फे लिए द्वी क्यों न क्या जाय उसके मन में 
आने से 'पात्मिक पतन ही दोदा है । इस लिए अपने प्रिय 
पाठकों फो हमारी यही सलाह है 'कि वे इन खेलों फा 
रहस्प समझ कर इन की निरथंकता का अजुभव फंरलें, 
इनकी ओर प्रवृत्ति न घढ़ाव, अब आगे के पृ पर कुछ खेलों 
फा तरीका पताया जाता है । हि 


ताशं कक सर 
शो के घेल 
दर्शकों की चार्से रंग के ($'ठ, पान, चिड़ी, हुकम ) 
के इफके दिजाइये | अब इनमें से पक इकफ़ा दहटा कर अलग 


रख दीजिये और उसऊे स्थान पर एक पंचा लगा लीजिये! 
पस, अपर शेप तीन इच्के भी पञ्ञे चन ज्ञादेंगे । 
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एंसे पल का रहस्य यह है कि तीन प॑जे पीन इट के 
लेकर उनके नीचे के दो यू दें रेशमाल से घिस देनी चादिप्ट | 
क्रय इन तौन पत्ती में दी ऊपर की और एक पीच फी फरेचल 
तीच घू६ रह ज्ञावंगी । इन पर्चोफो दिवाते समय उन्हे तिरछा 
एक फे ऊएर एदा लगाता चाहिए जिससे हर पएफे तांश फी 
पी वबूदे ऊपर बाले दूसरे ताश से देफ जाये सिर्फ भी थी 
पक बूंद दिखाई पढ़े । यद्ध एक बुद्ध ही दीखने के कारण 
पहताश इक्का प्रतीत दो्ता है । सबसे ऊपए हुकम का इक! 
लगाना चाहिए क्यों कि एफ तो श्रमतौर से चिशेष॑ 
शाकृतिफा होता है दुसरे एफ पूरा एकता त्तो रखना ही 
पड़ेगा । इस लिए कम का इक्षो ऊपर छ्गा कर चारो पष्ते 
दिखते है इसे देखने पर दिसी को यद्द शक्त नहीं दशा कि 
यह चार्रो साश इदफ्े चही है | 


अर पक हुकए रा पंजा ज्ञीजिए कौर उसे एकम के इक पे 
स्थान पर रक्त दीजिए | यद्द दृटाने की त्था रखने की फ्रिया 
इस रूफाई से होनी चाहिए कि नीचे चाले नकली इस्ते को 
भेद्‌ प्रकट न होने पाये । अब इन उारों पत्तों छा नीचे का 
भाग ऊपर की शोर, श्रीए ऊपर का नीछे ओर कर दीजिए. । 
पहले जैसे एक के ऊपर एक ताश तिरद्धा रख कर दू दे दवा 
दी गई थीं उसी पज्ार इस दार घिसा हुआ साग इवा फर 
तीदा बू दे प्ररूद दर ठेती चहदिए। ऊपर पंजा होने से यह 
सच पत्ते पजे ही दिख्यई पड़ते है. । इस प्रकार एक ता 
घदलने से चार ताए चद॒तने का शैल हो जाता है लोग इसपर 
बहुत आशय करते ६ 


है 


(५) चार संस के घार बाइशाह द्िलाएफ ) इनमे से 
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एक बादशाह हट कर जउतके रथानव पर प्क सत्ता रस 
दीजिए, चारो ताश सत्ता धन जाचेंगे । 

इस खेल का आघार धो पहले खेल का सा दी है पर 
अ्रन्तर यद है कि उस में पजों फी नीचे कौ दूँदें दिख दीं 
जाती थीं, इसमें एक कोने से दूसरे कोने तक तिरदा 
( च्रिभुज्ञाकार ) तीन वादशाह कारे जाते हैं और उन्हें तीन 
सर्चों पर चिपफा देते है | इस प्रकार तिकोने आकार में धह्दे 
ताश आधे घादशाह और अआधे सत्त होते है| दिखाते समये 
तिरले एक फे अपर दूसरा ताश र्कर दिखाते है । ऊपर 
पूरा ठीक ताश रद्दता है । जब यादशाद्द को सत्ता घनानों 
होता है तो ऊपर वाले पूरे वादशाद्व को हृदा करे उसके 
ध्यान पर पूरा सत्ता रख देते हैं और नीचे फे तीन ताशों फां 
बादशाह वाला भाग छिपा कर सत्ते वाला भाग खोले 
देते है । 

(३) एक हाथ में एक तांश लेकर दिखाया जाता दे) 
दूसरे दवाथ फो खाली दिखाया जाता है ! खालौ द्वाथ को उस 
ताश के ऊपर किरा देमे से वह दूसरी आऊृति का बदल 
जाता है इस प्रकार चार वार दाथ फैरने पर वंद्र एक दी 
ताश चार रग पलठता है ओर झौर फिर अपने श्रसल्ली रूप 
में आता हैं । 

इसका भेद यद है लि चार ताश लेकर उनको ठीक 
बीच में से लम्बाई की ओर आधा मोड़ फेन-एक ताश के 
आधे भाग की पीठ दूरूरे ताश की आखे भाग की पीठ से 
चिपकाने है । इस तरह चार ताशों की आधी-आधी पीठ 
आपस में एक दूसरे से चिपक ज्ञाती है । 

डिपाले समय पाएँ दाथ में एक ताश फो पूरा एूरा 
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दिखाते है, तीर ताश उसकी पीठ पर चिपके रहते है। 
हाथ में पकने समय सावधानी रखी जाती हे कि कहीं 
बीच से मुड न जाय या पीठ के च्विपफे ताश दिखाई न दे 
जांय । दूसरे द्वाथ को मंत्र चलाने जेसी मुद्रा चना कर एस 
ताश पर हाथ फेरते है । इसी बहने एक पत्ते फो पतट 
दिया जाता है जिससे दृसरी आकृति सामने आजाती है! 
इसी प्रकार द्वाथ फिराने से चार प्रकार छे तत्श दिखाई 
देते हैं । 

(४) पक कोने पर पक्क ताश फो पकड़ कर दर्शकों 
फो दिखाते हैं यह छक्का होता है | उसे जरा सी हवा ्भ 
दिलाने पर सौआ हो ज्ञाता है। ताश को दोनों ओर ले दिखा 
देने पर और दूसरे हाथ का स्पर्श न होने पर यद्द खेल वहुत 
शाख्थय जनक और बिना लाग लपेट का मालूम एड़ता है। 

रहस्य यह दे कि फिसी भी रंग का एक छुका खेकर 
उसये बीच की व्‌ दा में से पक शोर दी एक बूद्‌ रेममाल 
से या चाकू से मिटा देते € खेल दिखाने समय अझगूठा और 
चजनी के लद्दारे उस डिले हुए स्थान फो पकड़ कर द्विखाते 
हैं, दशक पांच बूदे' देखते एए भी उसके छुक्का होने फा 
विश्चास फर छेते हैँ । ताश को झरा दवा में दिल्ला कर इसे 
इूसरी तरफ बदल देते दे ओर दिले हुए स्थान फी वरायर 
पाली बूद को उँगली शोर अंगूठे से दव देते दे । श्रव यद्द 
दीजा दीखने लगता है। 

(।) ताशों की एक गड्डी लेकर उसमें सारे किप्फ 
पे पस दशर्झों को दिखा दीजिए । शरद इस गड्डी को लेकर 
सब दशकों के पास ज्ञापए ख्तेर छहिए कि पदक्त पत्ता निकाल 
दर पद्चान ले भार उसे मन में याद रखें। बसी प्रदार 
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धवेस्छापूवेंक सबको पत्ते त्िकालन और पदचान कर मर्नमे 
याद रएने के लिए कहें । जब दुख बीस पचास चालीस 
आदमी अपने-अपने पप्तो पहचान चुके तो गडूडी को उठा 
कर एक ओर रख दीजिए और फेचल पक ताश द्वाथ में 
लेकए चलिए । खोरगों से कहिए कि मेरे द्वाथ में यद्द जादुई 
ताश है घद सब लोगों के पदथाने हुए इस ताश की शफ्ल में 
बदख जाना है। उस ताश फी जिसे भी दिखावेगे बह 
कफहेगा क्रि--यही मैने पहचाना था। 

इस खेल का भेद यह है कि फोई एक ताश २८६ को 
संख्या में लिया जाता दे | २६ गडडी पैकिटों में मान लीजिए 
छापने चिड़ी फी २६ वेगमें निकाल ला । इनको नीचे ऊपर 
जरा-जरा सा केंची काट दीजिए । काट देने से वह अन्‍य 
ताथों की अपेक्षा कुछ छोटी दो जावेगी । अब इस क्रम से 
फ्ते लगाये ज्ञांय कि एक चैगम-एक सादा, पक्क वेगम-एक 
खाद, एस प्रकार बनाई हुई गडडी के नीचे भाग को हाथ 
में पकड़ लिया जाता हैं. और ऊपर भाग फो जददी-ज॑ददी 
परणि के साथ लोगों फो दिखाते दे और उन पक्ती के बीच 
में उ/'ली डाल कर एक ताश निकालने के लिए कहते दे । 
दर्शक डेंगनी डालैया उसके नीचे वेगस ही निकलेगी | इस 
श्रकार दर पक दर्शक एक ही पत्ता पदचानेगा | कोई अपना 
पदचाना छुआ पत्ता दूसरे फो न यताये यद्द एडले से द्दी 
दिग्ययत फर दी जाती है | श्सलिए हर दर्शक यद समता 
है सथने अलग-अलग शाकृति के ताश पहचाने छोरी | 
दाट्रगर उस एक पेगम को लेकर निकालता हैं. और छिपा 
कर दर पढचानने वाले फो दिखाता दे। वह स्वीकार करता 
| क्िद्दां यही मेंने पदचानों था। इस प्रकार सबको बहुत 
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अ्रचंभा होता है। वेगमी का नीचे ऊयर से फप्ट नेमे पर बह 
छोटी होज्ञाती है ओर फररि के साथ टिखप्ते समय बह 
पूरे पत्त की पीठ से सद जाती है । इस लिए स्ड १ में बह 
परी भी दिखाई नहीं पड़ती किन्तु जहां भी हाथ डालो चहोँ 
कलती ऐ । 

के हे ताश लेकर अनेक लोग को एऋ-पक 
ताश सदको पहुचनवा दीजिए अ्रव एक काँच फे- गिलास में 
पानी भर लीजिए दर एक पहचानने दाले को पानी भरा 
विलास दिल्वाइए | इस पानी पं प .चान हुए ताश-का चित्र 
दिखाई पढ़ेगा | खब लोग अपने-अपने पहचाने हुए ताश कए 
विज्न पानी में देख +र चहुत प्रसन्न दोते है। 

यद खेल बिलकुल ऊपर के खेल के समान हैँ. । एकः 
प्रकार फे २६ ताश थोड़े-थोड़े क्ाष्ट' कर उपरोक्त प्रकार की' 
यड्डी बनाई जाती है | उसी प्रदार पक ताश को सथ - लोग 
पहचानते हैं। शब अन्तर फेचल यह रह जांता है कि पहले 
खेल में उस ताश फो निकाल कर जादुगर दर पक पहचानने' 


घाले को विखाता था, इस खेल में छानी फा भारा गिल्ञास 
दिखात्ता है। 


कोच के शिक्षास को उस्टो करके उसके घाहरः वाले 
पे में उस.ताश क्यो चिपका देडे है. जो लोगों ने पहचाना 
एै। गजार में छोटे वच्चों फे खेलने फे एक दो ऐसे बाले छोरे 
दाह विकते हैं। इनमें चिपकाने के लिए ताश लेना चाहिए 
फ्पोकि पूरा पता गिदास के छोडे पदे में ञ्रा नहीं सकता। 
कांच फे गिलास में पानी भर देने पर नीचे पहे में लगा हुआ 
ताश विाई एरुठा है। देखते खस्प ऐसा मातूग पड़ता है 
गानों पानी के दौच में किसी “दसुत उपाप से छित्र अंकित 
ऐरस्तह। 


छ 
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(७) कांच की वोतसल के सुँह पर एक ताश खड़ा 
फ्रश्ते है । इसके ऊपर प्‌छ भिलास रख देते हैं। गिलास का 
घजन सेकर पते का इस प्रद्भार खड़ा रहना देखने वालों फो 
अचंभे मे डाल देता है । 


इस रोल के लिए मजबूत यढिया किस्म के दो चाश 
लिए जाने है ( एक काड ज्यों का त्यों रद्दता है दुसरे को 
बीच में आंधा पीले फी ओर मोड देते & । फिर डस सुड़े 
हुए काडे का थआआधा भाग पूरे कार्ड से जविपकत देते हें. । शेष 
आाचपा खुला हुआ रद जाता है । जब खेत दिखाना छोता है. 
तो पीठ पर च्षिपके हुए ताश का ब्रिना चिप्का भाग पीछे फी 
शोर मोड़ देते है | जा कि पीछे तिपाई की तरद्द अड़ू जातए 
६ और सट्टा रहने एवं पजन साधने में सदायक स्तम्भ की 
तरह कारगर सिद्ध द्ोता है । 


(5) नाश की पएक्र गडडी लेकर उसे सबके सामने 
घरुत देर तक फंटले रहिए । फिर ऊपर का एक पत्ता पर्कडृ 
कर ऊंचा उठा दीजिए थे एक दूसरे से चिपटे हुए जंज्ञीर यनः 
फर ऊपर उठ जायगे देर तक फेटते रहने के कारण यह भ्रम 
तो रइनता नहीं, कि ये एक दुरारे से चिपके होंगे, विना चिपके 
हुए ताशे का एक दूसरे जले सटकर जज्ञीर की त्तरद ऊपर 
डठना अचरज फी बान मालूम पढ़ती है | 


भेद यह हे कि दो तिहाई तप्ण तो छिलकुछ सादा रखे 
जाने दे | एक तिहाई आपस में इस प्रकार चिपकाये 
जाने है कि एक का सिर दुसरे के पर श्ापल में खिपके इस 
प्रसोग इन निदाई ताशा को फेंटले समय एक साथ फटे 
हैं। शेप का थोढा २ करके फंदते रदते &। जुूघ ज॑ज्ञीर 
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पन्ांनी दोती है तो इन चिपक हुए ताशो ही को ऊपर जैंठां* 
रह । ; 

(६8) ज्ञाश॑ं की गड़डी लेकर दर्शक फे श्रगे रखे 
दीजिए औ्रर कहिए कि इसमें से कोई भी ताश निकाल फर 
पद्तचान लें । जबं॑ पहचांत चुके तो उसे वापिस उसी गड्‌-ी 
में कहीं रखवा दीजिए और हसी फे दाथों खूब फेटवा दी जिए 
ताकि फिसी प्रकार फी सन्‍्दरेह न रहे । धिर्दे आंप आंखें से 
पट्टी बांध कर गडडी को हांथ में लेते ही डल पहचाने हुए 
ताश को निकाल कर दे सकते हैं । 

« भेद यह £ कि इस गड़डी को दोनों वगलों करे नौचे' 
बाले दिस्‍्से को रेगेगांल से थोड़ए थोड़ए घिल दिया ज्ञाता है | 
जिससे उधर फ़ा भाग जरा छोटा पड़ जाता है । जैसे ही 
कोई दर्शक गड्डी में से पा खींच कर अपने पास लेजाय 
वैसे दी आपूगर उसे इधर से ड्घर को फेर देता है । दर्शक 
जब वापिस उस पत्त को मडझी में मिल्ञाता हैँ तो उसका 
धटष्ठा ऊपर णहा भाग अन्य पत्तं। के नीचे के छोटे भाग की 
झोर ऐो जाता है। आँखों पर पट्टी बांध कर टडोंगने से 
पालूम पढ़ जाता है कि लिस ताश का कोना बढ़ा हुआ है। 
उसे ऐ निकाल झर बता दया जाता कि यह पहचाना 
गया था । 

3 (१०) दर्शक जो ताझ्य पथ््चाने ताश को डसी गडडी में 
मेला दीकिए । झावाज देने पर यह तात्म डुल कर दर जा 
निरेगा। ेु 9 

फारण यह है कि उन्हीं ताशों के दीच में नीचे की 
घोर जंचाता रचड़ का दुकड़ा वांघ देते हैं । ने० ५ या में० ८ 
के तरीज्ध से इशंक को कोई ताध पदचनबाते दे. जिसके बट 
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ती चुरन्‍्त मालूम हो जाता दे कि इसने कोौससा पचो देखों- 
था | उसी धाण फो रैंड छगे फे बीच में लगा देते हैं और 

दाथ से दया के पर्कडें रहते हैं | ज्ञबओ ऑवचाज देते हैं कि 

“पहचाना छुआ तोश चाहर निफल्ले!? तो दाथ को जरा हीलए 

कर देते दैं। ठील पांते ही रघषड के देवाव फे कारण ताश 

उचछ्ली फर' दूर जा गिरता है। 

(११ ) लोगों का पहचाना हुआ ताश गशडी में से 
अपने शाप दो फुट ऊपर उंडता हुआ जादूगर के ईसरे दाथ' 
में पहुंचता है | ज्ञादुगर उसे सबका दिखाता है | ताश के 
अपने झाप ऊपर उड़ने का एश्ण बडा मनोहर होता है | , 

इस सेल का भेद यद्द है कि जादूगर काला कोट 
पहनता है। कोट में काले बटन होते हैं. | बटन में काला 
रेशमी बारीक डोरी या लस्बा बाल वँधां होता है और या 
वाल फे दू' रे झरिरे पर मोम और रात मिलाकर पनाया 
छुआ चिपकना गांढा मसाला लगा होता दै । पीछे घताये 
हुए तरीकों से धह मालूम होता है कवि कीन सा ताश दशक 
ने पहचाना दै। उसकी रीठ पर च्रिपकनों मसाला शादिस्त 
से चिपका देता है भौर दसरे हाथ को ऊपर उठाता है 
द्वाथ फी उठाने के साथ ही होरे को ऊपर उठाता है जिससे 
ताश ऊपर उठता है और जादगर के दूधरे दाथ से जञा 
सटथता है । है है 


रु्माल के खेल । 


+. (१२) पक रुपया सेकर रुमाल के बीच्यो वीच रखिए 
ओर उसे पिस्तो आदमी के हाथ मे दे दीज्िण उस आदमी 
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से कहिए कि रुपये को जोर से पकड़े रहे कहाँ उेड़ न साथ । 
भोड़ी देर इधर उचर की बात करके रुझाल को उसे दार्थ 
से लीजिए रुपया कही भी न मिलेगा । 
फाण्ण यह है कि रुणल के चागे किनारे पकनपक 
इंच योड़े दुहगे सिलचाये जाते ६ उसके पक्क कोने पर किसी 
घातु फा घना हुआ रुपये जैसा गोल टुकड़ा सिवा देते हैं | 
जस समथ किसी आदमी की रुपया समेत रुसाल पकपुने 
फे लिए दिया जाता है उस समय सफाई के साथ रुपये को 
तो निकाल लेने है और कोने में सिले हए. मोल टुकड़े फो 
उसके हाथ में पकड़वा देते है, पीटे जब रुमाल जापिस लिये 
जाता है तो उसमें फुछ नहीं निकलता । सिले हुए टुकड़े 
घाजे कोने को पकष्ठ कर ज्ञादगर इस रुर्माल फो भी 
प्रकार हिला-इला देता है, ज्ञिससे सन्‍्वेद्र का नियाररणा हों 
ज्ञाता दे 
( १३ ) पक पीतल्ल यां कांच का गिलास रूमॉले से 
हँक कर किसी आदमी के दाथ में पकड़या दीजिये । भोरी 
देर इघर-उधर की हाते करने फे दाद रूमाल घापिल भांगिए 
शोर उसे सब लोगों फे सामने भाड़ दीज्िए--डसमें गिलास 
नही निकफेगा | 
ज्ञिस प्रकार ग्माल गायब करने याले खेल में एफ 
ने पर उपये की शक्ल फा घातु का टुकड़ा सीं दिया 
जाता है देखे ही इस शेक्त सम एक कोने पर उस हटोटे गिलास 
फी परावर दांव पी चूडट़ी सी दी जाती है। रुपये को 
पदाड़ते समय तो ट्शंऊ सग्माख को घुद्दी में पहाड़ता है 7४ 
गिलास पछएने दा तरीदा इसरा है। पांचों उनकियोँ से 
चूड़ी थे क्िदार्रो पो इस प्रदार खडकता हक पकडवा देने 
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हैं जैसे लोटे फो दाथ में लटका कर दषट्टी के लिए ले जाने 
हैं । इस प्रकार पकड़ने से रुमाल नीचे की ओर भूखा 
रहता है ओर पकड़ने वाले को थह पता नहीं चल पाता कि 
उसके दाथ में चूड़ी दे या गिलास | गिलास जैसी बड़ी चीज' 
फे दाथों हाथ ,मायव द्वोने (का सखोगों को यहुत श्रचंमा 
दीता है। हे 

(१७४ ) कोई हित्या, झोग या टोकरी खाली दिख्लाइप। 
थोड़ी देर में इसमे से ढेपऐों रमाल निर्काल निकाल कर 
दिखाते जाइए । खाली द्वाथ दिखाकर हाथों में से भी अनेकों 
रुमाल निकाल कर दिखाये जा सकते हैं । 

इस खेल के लिए पहुत द्वी घाशीक रेशम के छोरे छोटे 
थमाल तैयार किये जाते हैं | इनकी तद्द फरके दवा-दवा फर 
रखा जाने तो थोड़ी ज़्गद्द में द्नों शमातज्र श्रारूकते हैं । 
उन्‍्दें लपेड कर पक क्षोटी गंद सी घनाली जांती है । खेल 
दिखाते समय टोप, डिब्बा, ठोकरा खाली दिखाया जाता 
है | इसके वाद उसे मेज पर रखते समय, या द्वाथ में जादू 
का डडा उठाते समय उस गंद को मेज/प्रर से उठा लेते हैँ 

रे बज के, 
ओर फिर सुमालों फो खोल कर ढेर लगाते हैं । 

(१५ ) पक रुपाल लेकर दर्शकों फे सामने जला 
वीजिए। शञावाज देने पर मेज के ऊपर रखी हुई रूफेद योवल' 
फे भीतर रुमाल अपने आप ऊपर उठता नजर आवेगा | 

इस खेल के लिए पक ही दिस्म के ठो रुमाल लिये 
जाते हं। एक सफेद चोतल का पद फाच फाटने घालों से 
फ्टवा कर अलग फरवा लिया जाता है| इस दिना छंद की 
बोतल में नीचे की ओर पक अंगुल ऊँचाई तक काला रंग 
लगे देते ६। इस बेतल के भीतर एक रुमात्या रख दिया 
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ज्ञाना है। और उसके एक कोने में वोतल के रंग का पतला 
गेशमी डोरा बांध फर बोदल के मुंह से ऊपर निकाल दिया 
जाता एँ | 

पक झूमाल फो दर्शकों फे सामने जलाने देने के घधाद् 
घोतल में पे हए डोरे को दर से खोंचते है डोरे के सहारे 
रूमाल ऊपर उठने खगता दे लोग समसते दूँ कि जला छुआ 
रूमाल पोनल के अन्दर फिर से पैदा हो रहा है । 


( १६ ) ज्ञाइगर एक मोटा कागज सबको दिखाता 

है | उसको लपेट कर गोल पोला फू कना सा बना देता है। 

स भें एक घिरे से सफेद रूमाल हूसने आरंभ किये ज्ञाते 

हैं, यह दूसरी ओर से रंग विरंगे बनकर निकलते है। सादा 

कागज फे फू कने फो उस प्रकार रंगाई फा फारखानां देख 
कर लोगों फो बड़ी द्वैरत होती है । 


इस खेल का रहस्य यद्द है कि कागज को गोल करके 
फूफने पनाते समय रंभीत रेशमी रुूमाज्नों को एक छोटी सी 
पोटली वीच में रख देता है। एक सिरे से रूफेद रूमाल 
दक्तता है। दुसरी ओर से थे दीच में रखे हुए रंगीन रूमाख 
छसघरफ-सरक कर बादर निकलने लगते है ज्ञव सच्चे रंगीन 
रूमाल निकल चुकते हैँ तो जादगर दर्शकों को कहता है कि 
त्राप ऐसा न समझे कि इस कागड फे फू कना के भीतर कोई 
चोरी फी बात दे । उस कागज को वह फिर खोल कर चौरस 
पर देता है उसके भीतर सिफ सफेद रूमाल ही दोते हैं । 
देखने बालों को जादृगर छी दिचा पर विश्वास हो जामा है। 


[ ६७ | ज्ञादगर एक रूमाल हाथ में लेरर पक्र बोतल 
से दू सना ६ । फिर दशकों को कहना ऐ कि यह रूमाल उचदठ 


कसमकी, 
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है मातों झूपथा रः एक रगा हे ; रस गिलास को जरा पानों 
से तर फर छेड्े है िसले सित्तास उलठा करके दिखाने 
पर भी ऐंदे मे पशा छुझा झवंद का मोल दुषडा उसी 
चिपक रूए राघ जाता है | फिरता नहीं | 

( ४७) एस बंद के शिष्यर में काली स्पाद्दी पोत 
कर ले जा:ए और उच्मन में निक्वाद-निरुज्ष कर लोगों 
दिखाइए । इसके वाद दर्शकों से कहिए कि आप लोग दोशि" : 
यार येठे मुझे दोली खेडानी है इस स्दाही को आप ले(गो के 
ऊपर फेक गा थोड़ी देर बाइ उस गिलाल को दशक की ओर 
फेंक्िए, स्याएं की बजाय चरियो फल मिरेंगे । के 

इस खेल के हिये दो पंच के गिलास तैयार किये 
जाते हैं। एक शिस्तास में काली स्याही पानी में घोल कर 
रखते हैं।। दूसरे से मोदा फाला कपड़ा लेकर गिलास घर 
भीतर ञआा सकने लायक ठीक नाप का एफ खोल पना 
हैं | उस खोल फो कांच में भीतर कृर् फरके अन्दर फ्रस 
मर देते हैं. दोनों गिज्ञासों को काले रूमाल से ढक कर मेज 
पर धरावर २ रख देते हैं| फूल वाले गिलास का फीश 
रुमाल फे एफ कोने प्र श्राखपीन या सुई डोरे से टॉक 
होता है । 

पहली वार स्पादी चाला गिसास लेकर जादूगर 
निफालता है और चम्मच से निकाला २ कर सबको सवा 
दिल्ला आता है। अब उसे लौटा कर मेज पर रख देता दे । 
शरीर एकाध घात इधर उचर की फहने खगता है | इसके 
याद गिलास डठाता है डटाने मे यह चाल्ाकी की जाती दे 
हा ले की पजाय दूसरा गिलास उठा लिया जाता है, 
चू कि उसके भीतर काठा ऊपड़ा खगा होता है । इसदिए 


धे 


कप 
प्र 


( ) 


कैसी को संदेह नहीं होता कि गिरती से बदले गयवों है। अथ्॑ 
ज्ञादगर रुमाल पकड़ कर गिलास के पानी फो दर्शकों कीं 
धआोर फकद है, पर स्याही फे स्थान पर -फ्रल घरखते हे । 
फ्योंकि उस गिलास में पहले से छी फूल रखे धुए भे। 

(शे ) एक फांच के गिलास में सोल रंग भेरें 
लिया ज्ञाता है और जादेगर कहता फि पहली घाग नो 
ध्याही की जगद् पर फैंस धरसे थे पर छरव की धार ऐसा 
से होगा । मिसफे अच्छे कपड़े होंगे थे ईंसरह्ष से रहे 
जायेंगे । यदद कह कर जादूगर एक चक्कर शागाता है और 
देखता है कि यदिया फपने क्रिसके हैं, उसी के ऊपर रह 
उडेट देता है । कपड़े पिलकुल खुल हो जाते ४े। फपड 
घाला नाराज होने लगता है तथ जादगर कपड़ों पर फ्रक 

ग्ता है और रंग गायय शोजाता है । कप्ड़े से के देसे दो 
जाते ४ । 

यह रज्ञ खास एिमेग से तेयार किया जाता है। लाय 
फूर अमोनिया प्रीर फ्शाप्तलीन नामक इंग्रजी व्वाओं परी 
धोड़ी-थोडी मात्रा मिन्ना देने से पानी फा रह सु दो सात 
है। थोड़ी देर में हवा लगते ही रह उड़ जाता है। इसे 
पेच-पेच फर दुकामदार खुद क्षाभ उठा 

(२२ ) पक फांच फे गिल्ाल में सबके सामने सांदां 
पानी सरिए। सब प्रकार पिए्दास करा दीजिये कि इसे 
फोई रगल यात महों दू। शव इस गिल्लास को उल्टा कर 
दीजिए पानी पिज्ञकुर न फैलेगा | 

इस लेता के लिए शराद पीने की कॉच फी प्यालियां 
घपबसे अच्छी रदती हैं | उनके तसे फे ठीक, घरायर सले- 
ताइट, गठागर्बा या श्रश्धक्ष फा गोल टुकड़ा काट लिया 


[( ४५४ ) 


जञाता है। इस टकडे का पानी से. डुबे कर पदे से लेगों 
दिया ज्ञाता है इससे चद ठीफ तरह चिपका रद्दता है,गिरतां 
भहीं | जथ प्याली को उहटना होता है तथ पंदे में लगे हुो्े 
गोल टकड़े के हथेली फे सहारे से हटा कर प्याली फे सुद' 
पर लगा देते हैं और उसे उलणा कर देते हैं । व टुकड़ा 
मुद्द पर चिपक जाता है श्गौर पानी मंहीं फैलता | 

[२१३ | एक फाच के गिल्लास को मु द्े तक छफडी फे 


घुरादे ले भरा हुआ द्खाइप थोड़ी देर में यद्ध चुरादीं मिठाई 
धन आयशा । 


इस खेल फे लिए फौीच के गिलास के मौतर फि्॑ 
होने योग्य टीन का बिता पेदे का गिलास जैसा ही एक खोल 
पनाया जाता है क्र उसका ऊपर फा भुह टीन से ही बन्द 
घनवाया ज्यता है | इस टीम के खोल के वीदर बाहर खब 
श्रोर सरेस पोत कर उस पर लकंडी का दुरादा चिपका 
दिया जाता है गिलास फे मुह पर विशेष रूप से कुछ अधिक 
घुरादा लगा देते हैं जिसले गिल्लास ऊपर सझुद्द तक भरा 
छुओ मालूम दे | टीन के पोले सोल फे छनन्‍्दुर मिठाई सर दीं 
ज्ञाती हे । इस प्रकार बने हुए्ण गिलास को दर्शकों को बिखाया 
जाय तो यद्द समभा जाता है कि काच के सारे गिलास में 
लकडी का चुरादा भरा इओआ दै। 

एक टीन या काडे का पक ऐसा खोले बनाया जाता* 
है जो इस गिल्यास के ऊपर पूरी तरद्द ढकन की तरद आए 
अाजाय । इस ढकव फे। खाली पिखारूर उससे गिलास को 
ढक देते दे । कुछ देर वाद इस ढकन फी जरा दवा कर इससे 
धकार उठाते हे कि गिलास फे भीवर रूगा हुआ छीन का 
पाला पोल उस ढकन के साथ दी खिचा चख्ता शआार्ता दें 
आर गिलास में फेघल मियाई रह ज्ञाती दे । 


है 


( २१ ) 


(५३ ) दी छाली गिलास मेज पर रखे जति दे। 
सिगरेट पीकर उसका चुआं आकांश में फ़ू झु दिया जाता 
है। दर्शकों से फदते हैं. कि यद्ध आकाश में “उड़ता हुआ 
घुतआा मेरा कहना मानता है । जहां फदतां है घद्दां चला 
ल्ञाता है | देखिए अप इस घुए फो एक गिलास से पनन्‍्द्‌ 
किया जाता है। फिर एक गिलास से दूसरे गे भेजा जावगा । 
एस कथन फो श्रक्षरशः चरितार्थ दोते देखकर दर्शक बहुत 
शाध्चिय फरते है । 

रहस्य यद्द है कि गिश्लाल फे भीतर घारों ओर ऐेसिह 
हइड्रोफोरिफ पोत दिया जाता है और गिलास $कने की 
तश्तरी में लाएकर श्रमोनिया फोर पोत दिया जाता है। 
तहश्तरी मिक्ताल पर ऊपर फो मुद फरके रखी रहने देते है ! 
जब गिलास में धुआ पैदा फरवा होता है मो सश्तरी फो' 
उलट कर गिक्षास्त पर रख देते हैं दीनों दवाशों का प्रामना' 
सामना होने पर चुआ पैदा होने जगता है, ढकव रखा होने 
के फारण गिलास में चुआ खूब भेर ज्ञाताहै। क्षप इस 
गिलाल फा धुझआा दूसरे गिलास में भेजना होता है तो चु'ए' 
धाले गिरल!स का भुद्द खोल देते दे उसका चु आ निकल 
ज्ञाना है | हँसरे सिलास फि ऊंपर की तश्तरी उलटी फरपफरे 
रखते टी उसमे सी छुतआ पैदा होने खगता है. सियरेट का, 
पहले गिलास फा. दुसरे सिल्लास फा, यए तौरनों शी चु'े 


प्र रु डे * 
धल्ग २ है पर दशेस समभते है कि एक ऐ घुछ्ा दघर से 


3घर ज्ञारदा है | 
(२९ ) पीतल फे दो सादा गिल्लास लेते ५ । एक फो 

पक हाथ मे पऊएसे हैं, दूसरे फो ऊपर से उप्त पिलास दो 

घीच में निराते है । ऊपर बाला गिलास नीचे के गिलास के 


( शंदे ) 


पद्टे को पार करके नीचे निर्कल जाता है । 

इस खेल में देलने वाले को दृष्टि श्रम होता है । पीतरा 
के छोटे ढाई तीन इच के गिलास बाजार में बिकने हें वे 
इस खेल के लिए अधिक उपथुक्त रहते हैं । गिलास को इस 
प्रकार पकड़ने है कि मध्यमा उगली फ पोरुचा और सजी 
के सद्दारे से गोलाई में आणा गिलास के किनारे से सठा रहे 
आर आछ ऊपर रहे | जब दूसरे गिलास को ऊपर से छोड़ते 
हैं और जब नीचे के गिल्लास में ऊबर का गिलास पहुचत 
जाता है तो तुरन्त ही जादूगण उगल्ली और अंगुठे का नीचे 
घाला हिस्सा ढीला करके ऊपर फे शिलास का किनारा दवा 
देता है । फल रचरूप नीचे बाला गिल्लास टपक पड़ता है 
ओर ऊपर का द्वाथ में रह जाता है। यह क्रिया इतनी जल्दी 
म दोती है कि देखने वाले उसे समझ नहीं पीते उन्हें यही 
लगता हैं कि अपर वाला गिल्ञांस नीचे के गिलास का पंवा 
पार करके नीचे गिरता है | जल्दी ५ फई यार इस खेत फ्रों 
ददराने से दशकों को बढ़ा आनच्द आत्ता है | 


बिना सामान के हो सकने वाले खेल । 


( २६ ) एक सावित केठा दिया कर लेगों से पूछा 
जाता द कि इसके झूदे को कितने टककढ़े में काट दिया जाय £ 
लोग जितने टुकड़े मे काटने को कहें छिलफा उत्तरने पर 
उसके उतने ही टकड़े निझूणते है | 

तरीका यद्द हे कि जितनी ऊगह से जहाँ जदां पेले 
पं काटल हो बहां सईद खुशा करे भीनर ही भीनर चार्सो 
ओर घुम्ता दिया जाता है | युद्दा कडझ ज्ञाता है शरीर केला 
सापित बचा रहता है । उ्े का देद अपने आप यन्द दो 
जाए दिगाई नहीं पड़ता | 


(२७ ) 


(०७) एक एडा या यग्या किसे से लेकर इथेकी 

एश रफपिय । इष्याज़ दते ही चह रुपया चलना शुरू ऋर देगा। 
7 पेदी पर से पहुचे,पर होना हुक रप्या वंतेदनो तक पह: 
और उापन पन्‍्धे की तरप दया । जाइगर तब इसे 
दुसरे हाथ पर ले लेता है । फिर थी वद्द दोड़ता ही रहता 
थे के पारा पहुंचते पर डसे फिर इसरे हएय पर लेना 
। इसी प्रशार छार बार ध्वाथ बदहाता पड़ता दहे। 

जब तक जादृगर छारे तथ पक एपया दोड़ना ही रहता है। 
छरा्मकी दाणउसार रुपये की चूस घीमीव तेज्ञ मी हो 


आर 


| 

ध्यू 
2३) 

न्न्नी 
का 


श्र पेज के तिए फाणे कपदे पदचने पड़ते €& | कमीऊ 

या फाट फे घटरन बाले छेद से एफ दछाके रंग का दऋग पतला 
रेशमी ऐोरा पर गरुप्य थी सिर का ऊप्पतर दल लेझग उसका 
एऊ छोर वांभ देते है। दृष्णे छोर मे धहकछतरा मे राख 
मिला फर उसझी छोटी सोली सम्त देते थे सपा होकर ऊजच 
चलाने का समय थझाता £ ती उस अलफनरा की गोली को 
हथेली पर रप्त बार उसे पर रपये छी एीउ चिपफा देते है। 
अप द्वाथ को शागे बढ़ाना शुरू करते ६, रुपया जहां का 
ठद्ठां रदता है डोरे या दाल से खिघ्रा रहले के दारण घहद् 
एथ के साथ साथ छगग नहीं दखता । हाथ चलना है,रुपया 
। चलता पर इश्क को ऐसः सालग पदुसः है कि रुपया 


चना रहा है। दृथ बहुत शगगे दढ ज्ञाने पर रुपया छुद्दरी 
तक परएंच जादा ८ वय उद्धे ह्स्परे हाथ पर २ लेते दे 


६ शझू) शादगर एव भें ह्ॉंध झार 


| 
है 


८ एक दपय[ 
मंगता है। टूसरे शाप में एम दिन्दा यलडे रहता है। 
* गये एुए दएपे दो डिब्बे मे छोड़दा है। इसी प्रकार हयह 


( मे? ) 


पढ़ती है ओर शप सब डे गली सुटठी बांधने की शकल में 
७ ० रएती ६ जाएग ऊठ एफ हाथ से दुरूरे दाूथ मे दो५ 
भेजग का इशार एरता 6 तो तअञंदी को मोड़ कर अ्रम्य 
डउगलिया तथा ओंगूठे फी मोढ़ के बीच मे उस खोदे की टोपी 
को उतार देता है | दूसरे हाथ मे उसी जगह दूसरी टोपी 
छिपी होती है उसे एसरे हाथ की तऊनी में पदन लेता है' 

इस प्रदार बास्तव मे एक उगली की टोपी को जादुगर 
उतोरता और दूसरे को पदनता रहता रहता है | पर मालूए 
४.८ पड़ता दे शून( एक ही टोपी इस इध्थ से उस हाथ हें 
छाती जाती दे । 

(३६ ) पक्र पतत लेकर जझाइुगर उसके दोनों सिरे 
किसी आदमी दे दोना दृथों पकड़चाता हैं ओर बीचपर 
स्माला डाल देता है। अब एक अगूठी लेकर जादूगर उसे चंट 
पर फकने जैसा पेक्टिंग करता है दोनो सिरे पकड़े रहने प्‌ 
भी झगूठी बृत के बीच मे पहुचदी है श्रौर रूमलः दटाते ई 
घीच में पिगोई हुई दीसती है। 

जदबुगर बेत फे सिरे को किसी के हाथ मे पकड़चारे 
रूमय पहले दी उसमे अपनी अगटी पिरो लेता हैं। पहले 
दो डसे अपने दया परे नीचे छिपाये रहता है पीछे उसे 
रूमएल लपेट कर ढक देवा हैं | रुमाल हटाते ही बद्द अंगर्ट 
दीसने लगती है । 


₹५१[ दे; खेल 
पे अप 


(३०) एव ऐपेकर कमी को दिपाइफ, थोड़ी 
देर इसे इंच में घमाने पर उसकी नोछ एर जुर्दर फ़ख 
आकर गए जायगाः । 

यद छुरी इंप्रेजी उस्तरें की तरद्द पोली दती 
तीचे दा भाग घार बाला प्ोता है पर उपर घाता भाग 
पोला होता है । उस पोले भाग की जद से लेकर नॉक सके 
साई पल के वालटप थ की रबड़ डाल गेते है । मांक के पांख 
धफ फल इस रबड़ से शोध दिया ज्ञाता 5 । 

सघेल दियाते समय उस फुल ७ खींच कर पीछे 
जाते हैं रवड तन कर बढ़ जाती है न्नीर फूंहा पीछे सिच 
जाता है। फुल को आांद्रगर मुठटी में दवा लेता है | इस 
प्रकार व दीखता नहीं। पर जब हवा में छुरी फिराने ई 
तो मुट्ठी ये लगे हुए फ़ल को ढीला फर देते है । र्चंड॒ सफु 
जाती दे शोर फूल छुरों को ताक पर जा पहुंचता है । 

(६३ ) एक घाकू लेक" किसी मनुष्य के पे८ पर 

यते हैं थोण जोर से दवा देने ६ | चाकू पेट में घल आता 
है झार खुंन निकलने झगता हे पर जब चाकू फो ऐश में पे 
पादर निकाहते तो कीं भी घाच का निशान नही पडता । 
इस चाकू घजड॒ने और निकाछने मे किसी फो जरा भी कष्ट 
पदा दोता । 

इस खेल के लिए जो चाकू बनाया जाता है घद सडदार 
घनन्‍्द घटी शोता घरवद्‌ रुख ही रहता मे श्लौर डलकी नौक् 
रूपाट होती है। एराक्ी बेटी पोक्ी होती है तौर भीतर 
स्थिग दाग होदे एँं जिनफ़े हुयाघ के फारण दाकू फा फल 


( *२ ) 


यथाव्रप्ते खड़ा रहता है | पर जब उसे पेट ५९ रख फर दूवाते 
हैं तो चाकू का फए। सिप्रमोँ को दवातो हुआ चेंटी मेँ भीतर 
घसने उगता है | फरठा का बेटी से धेंसनां दर्शकों को ऐसा 
भोलम होता है मार्नों इतना भाग पैट में घुस गया ही । बेटी 
फे भीतर लाल रण में डुगाकर स्यंज रख दी जाती दै जो 
स्प्रिगों फा दवांव पाकर निच्चुद पडुती है यही रक्त खून जैसा 
दिधाई पडता है । घाऊकू फो पेट पर दृशाते हो सि्रिमों को 
द्धाय से फश वाहर निकक्ष आंता है। चुकि चाकू पेढ में 
धुखा छो व था इस शिए घाव होने या कष्ट ध्वोमे का फोई 
फारण द्वी नही दोता | 

(३३ ) नाक, परफ्स, दथ पा फिसी पअन्‍न्स श्रक्ष से 
एक छुरी या तशवार सोरी जारी है तशाबार का यीध फा 
रिस्खा दस अठ् में काफी गहरा धस् ज्ञाता है । इस प्रकार 
धूसी हुई तलवार यो यो ही अधघर छटकती छोड देते हैं। 
बिनां किसी सांग सपेट के इस प्रकार स्प्ट रूप से शंगीर में 
घसी देख कर द््शंक बहुत श्लाध्वर्य करते हैं | 


इस खेल के लिए स़ांचेदार छुरी या सशावीर बर्गाई 
जांती है जिस अक्ञ फो फटा हुआ दियाना है उसके ठीफ 
ताप का एक सांच्य छुरी के बीच के भाग में घार की शौर 
कर दिया जाती ४। इस जाचे को उस अक्ञ में फिट कर देते 
€। बिना कमानी के चश्मे जिस प्रकार साफ में फिल हो जाते 
है श्लौर नीछे नहीं गिरते डसी प्रत्यार ०६ हुरी भी उस अ्रज्ञ 
फे साथ सद कर अटक जाती है और गिरती नहीं। 

[*प |] एक चाकू लेकर उसले नीयू काटते हैं । नीहू, 
में से रस फी धजाय सन निकद्ना दे । 


क 


( ४ .) 


चार फो कहर फे देख में तर करके खुखा लेतें ८ | 
कट्टर के दध और नीवू की पटाई का संमिश्षण होने पई 
इस फा रख लाल दो जाता है। लेग उसे खूच समभेत दै | 


पामान के सहरें होने वाले खेले । 
(१९६ ) रुई ओटने की दो बेलन वाली चर्खी फे समान 
एक लकड़ी की चर्खी लेकर उसमें पक तरफ से सां्दा कागज 
छगाते हैं दूसरी शोर से श्री नोट छुपा दुआ तेयार द्ोऋर 
जिकलना है । कई सादे कागज खगा फर फरे नोट तैयार 
फरके दिखाये जा सकते हैं | ््ि 
इस चर्सी के दोनों येलनों फे घीच पक्र लप्बी कपई 
फी पट्टी का एकऋ लिरा पक चर्ली के घेलन में बारीक चोपषो 
के सदारे जड़ दिया जावा हें शोर दूसरा सिर दुसरे घेलने 
शे जहा द्वाता है । पट्टी प्रेलना से लपटी रहती है | इस छपेट 
फे पर्तो भे पहले से टी नोट तम्ट दिये जाते है एक तग्फ से 
जब खाते छागज नयगाये ज्ञाते ए वा ने गधे के पर्ता पे भीवरः 
चहाते जाते है । दुखरी झोर से थे नोट बाहर निवलने लगछे 
४ जो पएछे से ही पर्ना के ऋन्‍्दर बरे हुए थे | दर्शक समसखते 
है कि चरी पद की बनी € जो नुसत्त ही फायद का भोर' 
ब॒दा देती ए । रस रोल के लिए मेने दोट लिए ज्ञाते हैं । 
( २७ ) एण श्यर एणर छे३ का लफड़ी फा गाता लेकर 
उसमे होरी पिरा दी जाती 2 | होरी का एके जिरा जीन 
की पोर दूसरा जझाखघान फी ओर परफे दोमों हाथो 


परूष्ठ लत &। ज्ञाइगर ऊपए शागा देगा है तब साहा चलने 


ै 


( २४ ) 


है जब रुकने को कहता है तो रुक ज्ञाता है | तेज और घीसी 
चाल भी चह् गोला जादुगर के कद्दने पर चलता दै। 

यह गोला विशेष रीति से बनाया जाता है । लकढी 
का पक सादा गोल! बनवा कर उसे- वीच में से चीरते दे 
और भीतर की लकड़ी खोद-खोड कर डसे पोला कर लेने 
हैं । इसके आखे भाग से एक छोवा छगा देते दे । डोरी आर 
पर डालने फे लिप जहां छेद रखा गया ८ बद्दी से एक डोरी 
मिकाल कर उसे चोथे के नीचे डाली जाती है ओर दूसरी 
ओर के छेद में होकर उसे निकाल देते है । श्रव डस गोले के 
दोनों भाग सरेस से लिपका दिये जाते हैं और ऊपर रक्ष कर 
दिया जाता ऐ जिससे कि उसका चिपका हुओ द्वोना मालुस 
नपड़े। 

डोरी छेद भें सीघी आर पार गई छुई दिखोई पड़ती 
है पर घास्तव में घद चोवे की बगल में होकर तिरती आती 
है । इसलिए जब डोरी फो जरासा फड़ा कर दिया जाय तो 
गोला रुक जाता है | जब थोड़ी-सी ढील दी जाय तो नीचे' 
चलने लगता है । जब अधिक दढील दी जाती है तो अधिक 
तेली से चलता दे और जब थोड़ी ढील रद्दती है तो घीरे २ 
नीचे उतरता है । 

( ३६८ ) एक दियासलाई क। बपलस खोलकर जादुगर 
सबफो दिखाता है, यह बिलकुल साली होता है पर जहां 
फूफ मार फर दुधारा दिखाता है तो वफ्स दियासलाईयों 
से भरा द्ोता है । इसे कितनी द्वी वार खाली और भरा 
दिखाया जाता दै । 

दियासलाई पी डिब्बी फे ऊपर जो तस्वीर दो, उसी 
प्रफार फी एफ ओर छिच्बी लेकर उसकी तस्वीर पानी में 


€ रेप ) 


स्िगो कर उता लेते है। और उसे पदली डिच्बी की पीठ 
पर चिपक देने है । दोनों ओर से चद्द तस्वीरदार वन जाती 
है। छाव भीतर की दो दराज्ञ निकाल कर उसकी पीठ पर 
सरे स्तर फै सहारे वरावर २ एक लाइन में दियासलाइयां चिपका 
की यह दिसाते समय पहले लाली द्राज दिखाने हैं । 
फिर फ़'क मारने के पद्दाने उसे उल्लझ देते हैं। दूसरी ओर 
बराज़् की पीठ पर चिपकी हुई दियासलोइयाँ दिखाई जए्ती 
हैं। धर से डिब्यी मरी हुई भालून होती है। दोनों तस्वीरें 
दिपफी रहने फे फारण उलयने का भेद प्ररकट नहीं टो पाता। 

(३६ ) एच पोली नली में योडाई की 'छोर आर पार 
छेद करके एफ रास्थ टोरा डाल देते'है । डोरे को एक ओर 
जीजने पर घद्द लाल रप्न फा होता दे दूसरी ओर खींचने पर 
घद दरा शो जाता है । ' 

पोली सकड़ी फे एक सिरे पर ठीफ सीधघ में दो छेद 
फिये ज्ञाते €, दूसरे सिरे से एक पतदी लोदे फा पिन वा 
चोदा टोफ देते हे । एक सिरे फे द्ुद से पिन तक जितनी 
छरपाई ऐ डखगे दूना डोर लिया जा सकता है, इसे आचो 
पद रए इग शीर आाघा दुसरे रफ का रफ़ देते है। अब डोरे 
पो एफ ऐीर के छेद में पियो घर सीये विद फी तरफ से 
जाते ए फोर फिर पिन को इसयी शोए ले लोड कर वापिस 
छादे द भोर हृणरी तरफ फे छेद मे देष्कर पर निकाल देते 
६ । देयने बाहे समरूते हे कि दोरे का एक अंयल फी नली 
दी पार छण्णी एट्ट ददी है पर पास्तव में बल पत्ती की लस्बाई 
पा एुंदा बरर पाए ररदे तर दूखरे हेए में पहुंचता है। 
जे में ही झारे जा एक रज्ध दा पाता है और 
लेट सा एुकूरा संग विकदा आता हे । 


हर 


५ ५ )॥ 


४० ) पक कांच की वोतल के पड़े में छेद करके 
इसमें पानी सर कर काक पन्‍द कर दीजिए, पुनी कही पक 
घ'द्‌ भी न फैलेगा | आजा देते दी पूरे भे छेद में से पानी 
क्री धार मिकलमे लगेगी, फिर आशा देने पर धार दुन्द हो 
जायगी। आशायनुल्पर बार वार पानी चज़ता ओर बन्द 
हो जाता है । 

उस बोतल में दो छेद फराये जाजे हैं, एक्र प्रंदे मे 
दूसरा गरदन पुर | घेतल में पानी भर देखे के बाद वाकों 
चन्द कु दिया जाता है । हाथ में चोतल फो पकड़ कर 
गर्दन याले छेद फो जब तक उंगली से पनन्‍द किये णहते 
हैँ तन तक पदे फे छेद में पानी नद्दीं निकलता | दगली दृथात्ते 
ट्वी ज्ार गिरने लगती दे 

(४१ ) एक कापी के पन्ने खरशारात- हुए लोगों को 
दिलाने एर से पतलाते दे कि कापी के सव पन्‍ने लिखे हुप 
$:। रुक शार कर दुयारा दिखाते है तो कापी फे लद पस्ने 
फोरे प्रिना शिखे दिखाई देते है 

यद कापी मोटे कागज की चनाए जाती है ओर इसके 
छूपय ( १-३-४-७ ) क्रम फ्रे खव पन्‍ने एज एक सुत काट 
फूर ज्ोट कर दिये जाते ६ | अब इसके दाहिने हाथ की शोर 
पे ७-४ फोरे ४-४ लिखे ६-७ फोरे ए-& लिखे इस क्रम से 
पृष्ठ तैयार करते € । कापी तैयार दो जाते पर उसे बाई शोर 
पे परयराते हुए क््खाय जाशरगा तो सारी फापी कोरी 
एसएई पड़ेगी, दाई ओर से दिखाया जोयगा्‌ सथ पन्‍ने लिखे 
इृए नज्ञर ऋेंगे। 

(४५) दो रलेट लेकर दोनो ओर खाली हटठिखा दी 


हा 


इप्छी है | उन्हें पानी से भीगे हुए कपड़े से पाछ भी देखते हे: 


[ २७ ) 


जिससे उन पर कुछ लजिछे होने का किसी फी सन्दरेह ने हो। 

इन स्लेट फो दूर एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है। 

ब्रिया मिद्री हाथ में लेकर जादृगर हवा मे कुछ लिखता 

है। अप स्लेट को उठाने पर खड़िया से कुछ शब्द लिखे हुए 

मिलते हूँ | कभी फभी कोई दर्शक फुछ शब्द पेलते हे वह 
न्द भी सलेट पर लिसे हुए निकलते हे । 

द दोनों एफ मे साइज को सलेट टीन की वनी हुई 
ती जाती है । एक और त्तीझरी सलेट उसी तरह की लेकर 
उप्तद्स्‍ा चौसटा निफाल कर फेछ देते है कोर चीन की टीन 
को एस प्रकार फांद जांट कर ठीह कर लेते हैं कि उन दोनों 
रल्ों के चौखटे फो छोड़ कर दीच फे साग में दिखाई देने 
घाली थीच के ठीक बराबर हो | 

एक सलेट के ऊपर खेल दिखाने से प्र दी खड़िया 
से फुछ लिख लेते ६ शोर उसके ऊपर उस तीसरी स्लड फो 
फाद छंद फर ठीक फी हुईं टीन फो रख देते ४ । सिज़द को 
खाली दिखते समय डाली फे सहारे उस पते फो प 
रदते है जिससे बंद गिरने न पाथ्रे । किर दर रखते समय 
दूसरी सित्तेट फो नीचे तथा लिखी हुई को ऊपर कर देते है 
जिससे बद ढकत नीचे बाली सि्षेट के वीच में चला जाता 
आर पहले हिसे हुए श्रज्षर दर्शकों फो दिखा दिये ज्ञात 
ह॥ यदि इर्णक फे एल हुए शब्द खिलने हो. ता एक दर्शक 
पल खे दो सपना सियाया हुआ्या विाया ज्ञाता है बद्धे 
पहले उठ खा होता है और बटी शब्द हिछने को कहता 
तिलेर- पर पदले से ही लिशा हुआ सैकर दोता ह्द। 
यदि यद् सेल मेज पर द्ाया जाय तो उससे स्ले 
६ जरूरत नहा पड़ता | रढेंट को साली दिखा उसे झोछी 


( *हद्े ) 


फरके मेज्ञ पर रख देते हैं जिससे आने समय चह टीन का 
टुकड़ा मेज पर पड़ा रह जाता है। और रलेट पर अप्तर 
दीसखने लगते हैं 

(४२ ) एक छोटी लकड़ी की रौत्न ( जादू फा डंडा ) 
लेकर जादूगर उसे मेज पर ठोफ पीट कर उसके ठीफ एवं 
झसली हाने का विश्वास दिकाता है इस डडे फो एक कागज 
फे लिफाफे में सबके सामने रयता है झौर लिफाफे का मदद 
पन्‍च्‌ फरके किसी आदमी के एक हाथ पर उसे रखता ओऔर 
दुसरे दाथ पर एक उतना ही बड़ा उसरा कागज का पापी 
लिफाफा रफ़ता है आर फहता है कि मनन के वल से एस 
लिफाफे में रखे हुए डे को उस लिफाफ़े में भेज दुगा। 
कुछ देर जत्र मन्न की मुद्रा बनाता है, बार २ टोल कर 
देशता है पर जब डडा दूसरे लिफाफे में नहीं जाता तो 
नाराज़ द्वोकर दोनों लिफा्फों फो फोड़कर फेंक देता है। 
दोर्ता में से किसी में भी डंडा नहीं निकलता तो दर्शक सम- 
भते हैं कि जादू का डंडा फहीं उड़ गया। 

इस खेल मे उड़े के ऊपर -फाले कागज का एक छोल 
सना फर चढ़ा दिया जाता है| लिफाफे में वन्‍द करते समय 
डंडे फो तो खींच लेते हैं और उसे पर चढ़े हुए खोज को 
लिफाफे में रख दिया जाता है । उस खोल को ही दर्शक डंडा 
समभ लेते है । लिफाफा फाड़ते समय अस्त में बह शिफाफा 
भी फाए फंफा जाता है| 

(४३ ) दर्शकों क्षी घड़ी मांग फर जादूगर एफ खरत 
में रखता दे थीर डसे फूट डालता है | इसके चूर-चूर किये 
मुण एस सवदो दिखाने के बाट उस खर्ल फो ढक धार रख 
देवा है। फ़ूक॒ मारने के राद ढकन को उठाता है तो व 
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पघष्टी ज्यों की त्यों साबित निकछती है। जिसकी घष्ठी थी 
धद् सब प्रकार अपनी घटी छक्ी परीक्षा कर लेत? दे त्तव 
उसकी घष्टी टूंडने की चाराजी शात्त होती है। 

घडी कटने फा खरल दो पत्र फा बनाया जाताई | एस 
सरल फे उस ।र उंदननेका एक चमड़े का दककन इतना वड्ा लोतादे 
कि सारे ज़रतल को भत्री भांति ढक लेता है | इस ढ़ ; में : 
स्ाबा पेसा लगा ऐेता है ऊिसमें उसरा णर खरत फा एक 
पर्त ऊपर उठा चला थआाता है । छुदारा ढक झर उस पते 
फो फिर उस खर्ल में छोडा जा सदाता हैँ । 

इशेक की ,घडी केकर खरछ गे रखते हैं और उसे 
हक्कन से ढक देते है * थोडी देर में दक्कव उठाकर अलग रख 
देते है उसके रझाथ खरत फा घद पते उठा यल्ला शाता है 
जिसमें दशंक पी असक्ती खडी रखी होती है | तीचे के परत 
में एफ हुटी हुए घड़ी फे पु पहले से ही झाल रखे जाते 
हैं उनमें इलकी सी चोद छागा छर घडी का चूण दिखा 
दिया ज्ञाता है । रले फिर ढफ देते हैं. | क्रय ढकन उठोते 
सत्रप खरल फा ऊपर बाला पते फिर उसी मे दापिस डोड 
दे है। घडी ज्यों फी त्योँ आजाती है, वर ज्ञिसप्ही थी 
उसफो वापिस दे दी जाती है । 

(४४ ) एफ डिच्या लेकर उसफो दर्शकों फो दिखाता 
हे । फोहे, दशक उसमे एज भरे बताता है किसी फो पताशे 
रे दिश्मर द्देसे छ्द। 


एस डिय्ये के टोना और मुद्द घोते हैँ, दोनों और 
फ्म रूगे रदते हूं पेदा आधी गहराई में घीचों चीच होता 
ऐ। एड झोर फूल मर दिये जाते हैं, इसयी और यताशे। 


दिब्में को घाठ पकड़ फर दिएाने ले जाते हैं। किसी दर्शक 


कं 


( ४७ ) 
को ईघर का मुद्द ऊपर करके दिखा देते है किसी को उधर 
फा | फल स्वरूप वो तरह की चीज विपाई पहती है. । उस 
डिन्ने में फोई भी दो प्रकार की चीजें दिल्लाई जा सकती हैं । 
( ३५ ) फई बार जादुगए लोग सुंद्द में से गोलीः 
गले, कांगज़ कीं लम्बी २ घश्ञियाँ तथा श्न्य प्रकार फती 
बीजे ढेरों निकाल कर दर्शकों को आख्यर्य चकित कर 
ऐतेरहे। हे 
इस प्रकार के खेलों में यद्द दोता है कि ज्ञो चीज्ञ मुद्द 
मै से निकालती होती है उसे थोड़ी तादाद में पहले से ही 
पुष्ट में छिपाये २३से हैं । उस घम्तु को मुह में से निकालने 
के पहाने द्वाथ ले जाते जाएें हैं और हथेली में उस वस्तु को 
छिपाये ले जाते है । घुद्द में दिखाई देने वाली चस्तु को 
निकालते समय हाथ में दवी हुई चीज को मुद्द मे रख देते 
हैं। एक चीज सु द् से से निकाल कर दर्शकों को दिखाते 
हुए मेज् पर रसी मेज पर हाथ रखने और फिर सुद्द में से 
घीज निकालने के लिंए ऊपर हाथ रखते समय मेज पर 
से उस चीज को फिर लेज्ञांते हैं ओर मुह में रख देते हैं 
एसी प्रकार घरावर यह क्रम चलता रहता है ओर हेरों की 
ढेऐें चीज निकाल कर जमा फर दी जाती हैं कागज फी' 
धब्लियां निकाने के लिए पद्दते से द्वी उन्हें लपेट ए कर री 
सी यना लेने हैं | एफ रील को पु ह मे रख कर उसे खींचते 
जाने हैं शोर ढेरे लगाते है जब यह खतम दोजझाती है तो' 
दूलरी रील फिर बहा पहुँचा फर खेल रिखाते सहते हे | 
( ४६ ) किसी चीज को गुम छर देने फे घाद अफसर 
जादुगर लोग टसे किसी फी जेब मे से निकाखते है। इस' 
दा भेद यह हैं कि जादूगर उस चीज को अपने हाथ मे छिर्पा 


& 
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से जाता है और जेव में दण्ण हाल कर जब चापिस निर्के। 
जता दे तो डस चीज को जो हाथ में छिपी थी सबके सामने 
प्रकट कंर देता हैँ | 


5 
* 


न्‍अ्नननानीय फिलननीननाओ फिलमे सनक 


ञ् थ्षु डे घ्घे 
कुल बड़े संत 
मेंदी तमाशों में टिकट लगा कर कुछ खेल पेसे दिखायें 

क्षानें हैं। ज्ञिन एक दो को देखने से द्वी दर्शकों का काफी 
मनोरज्न हो जाता है और ये भारी संख्या में टसे देखने' 
पहुंचते दे | इन खेलों को दिखने वाले फाफी पेसा फमा 
ले जाते हैं । नीचे ऐसे ही कुछ खेल पा चणुद्त छ्ियई 
जाता ४ । 


या 
कै ७-४ 2०० फेककर+ारवा अ-म कम. 


० 8 प्र 5 क्री था रे 
देह लिफाफे की वात बताना । 
(४७ ) दशक्षो फो बहुत से कारूज दे देते है. 
जिस पर ये अपनी रस्‍्छा जुजार थोड़ा ९१ लिख शोर पएुकक 
छाटे लिफाए्े में बन्द रूर दे । इन सब फ्लिफार्यों में इफटटें 
सेना चाहिए | इस छलेस मे खास छात यद्द है कि पक 
आदमी हऊदता में झपना छोना चाहिए जो अपनी खिसी हुई 
गत को पहले से शी पता में । इसके लिफाफे पर छुछ खास 
निश्ञान फवा एच हो लिखल घह पहचाना ज्ञा सके । आद 
ने शुल पःरणा चाहिए । पदले कोई एक लिफाफा उखवें, 
उसे फान पेपासस्त जाए आर पहले घनाये हंपए आपका 
४ बात पता एूे । ओर लोगों से कहें अप में दिखाता हैं 


उबात लिखी दूं या वे और उसे खेल जो देखने पास 


( ४६ ) 


सम्सँँगे कि यह पहदी शिफाफा है जिसकी वात अभी घताई 
है । परन्तु धास्तव में यद्द बह लिफाफा है जिसे जादुगर आगे 
घताने को है | इस लिफाफे को ध्यान पुर्वक पढ़ लेता चाहिए 
ओर लोगों से उस आदमी हर फदलवा देना चाहिए कि 
«हूं; दीक वद्दी खत है जो अमी हनने वताया ।? और इस 
जिफाफे को दूसरी उरफ डाल दें । अरब दृसश लिफाफा 
छठाव और कान के पास ले जाकर पहले पढ़े हुए लिफाफे का 
मजमून सुना दे' और लोगों से पुछा कर जञाच फे लिए फिर 
इसे पढ़चाने फे णद्दाने खुद पढ़ले इसी प्रकार पद्चले पढ़े हुए 
लिफाफे को आगे चाले फे साथ वता दें। दर्शक लोग यही 
गसमभते रहेंगे कि पहले यह बत्ता देता दे तब यद्द फ्ेलंता 
है। उन्हें यद्द नद्दी मालूम दो पाता कि जांदुगर के द्वाथ में 
5 
तो दूसर लिफाफा है जिसके बारे में यद्द बता रहा है उसे 
तो वह पढ़ कर दखरी तरफ डाल चुका अगर अपने आदमी 
की जो पव्लिफ भें मिला एआ। है फिसी बाहर फै आदमी कों 
स्टेज पर सड़ा ऊझरली श्रीर उसका क्रुंठ सूठ विश्यास 
दिखाने के वद्यने लिफाफा खेलने का काय बराओ तो खेज 
में सोने की सुगंध का मजा आता है लोग दांतों तले डेंगली 
दवाते है । 


के क.+ ५ ६ 
प्याले में दो आदांगेयो सिर । 
. (४5८) एक पेखी सादा भेज लेना चाहिए जिसके 
पाया की ओर लकड़ी फी पट्टी हो | इस -पद्टी से ऊपर फ्रे 


नरने तक की ऊँचाई के नाप का पक दर्पण मैज्ञ के ठीझ आधे 
व्जिनि मे फि कर देना चादिए | पल दियाने के स्टेज एप! 


(४३ ) ह 


जिस गह का फर्स हो ठीक डसी रह फा कपड़ा मेज से कुछ 
आगे इस प्रकार तानना चाहिए जिससे वह स्टेज की वाउन्ड्री 
ही मालूम पड़े । अन्र आप समझ गये होगे कि ऐसा करने 
से फ्या लाभ होगा १ इसले ब्पेण के ऊपर मेज के छगने वाले 
दो पाये और सामने चाले फपड़े की ही छाया पड़ सकती है! 
देखने घा्ों की छाया कपड़े फी वजह से न पड़ेगी अब छाप 
देखेगे तो शीशे का पता भी न चलेगा क्योंकि आग वाले मेज 
फे दो पाया की छाया से पीछे घाले पायों का श्रम छोता है: 
छोर आगे वाले प्रपड्ा से फस का शान द्वोता दै बिना शधिक 
रोज़ पीच किये यह मालूम दोता है कि मेज पूरे फले छल 
उगर चारों पायों समेत खुली जगह में छड़ी है । इस मेज 
फा ऊपर बाला तख्ता करा हुआ दोना चाहिए जिससे शीशे 
फे पीछे घेठे हुए झादमी की गरदन उसमें होकर ऊपर आ 
सके एक स्त्री श्र दूसरा पु८प की शकल के लड़के, शीशे 
फे पीछे विठाये जायें छोर करे स्थान के चारो शोर एक विना 
परे फा चीट्टा प्याला रख दिया ज्ञाय । अब हुक्म कीजिए 
कि इस प्याले मे एक झादमी का करा हुश्रा घ्विर आवे। 
लड़का तुरस्त ही अपना शिर नीचे से निकाल देगा इसी 
प्रछार सी का शिर आयेगा। लोगों के प्रश्नो के उत्तर देगा 
शोर आता पाते टी गायद हो जावेगो | यह खेल भी बड़े 
ग्लेफाद। हु 
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हुआ प्याला, इड्ी, पुस्तक, वाजा, वियासलाई आदि इस 
तरह की सेकड़ो चीज वह मॉगला डे । उसकी मागी छुऔ 
चीज वीच ही वीच पोले प्रकाश में अन्यानक प्रकट दोती 
हैं। ओर जब तक चादता है हवा मे क्रलती है। उन चीजों 
से प्रयोजन पूरा करव के बाद उन्हें फिर फेक देता है घे हवा 
में कूहती है और जब आज्ञा देता है गायव होजानी हैं । 

” चूंकि यह चीज ऊगर नीचे नहीं आती जाती, घीच 
ही चीच प्रकट ओर गायव हो जाती -डै, इससे यह शुचां 
नहीं होता कि कट पुतली की तरह कोई तार लगा कर घस्तुऐ 
ऊपर से नीचे लाई ले जाती हैं दूसरे ज्ञादगर खुद भी इक 
में अधर लटफ जाता है और कमी धीवचाों स्टेज पर बिना 
किसी आड़ के सदके सामने गायव दो जादा दहै। देखने पालों 
को उस समय जादुगर बिल्कुल एक प्रकार का अलौकिक 
धृत प्रेत जैसा करतव दिखाई पड़ता है दर्शक शाश्य में 
घ्श जाते हद [ 

इस सेल में देखने वालो की शांसो को धोखा दिया 
ज्ञाता है | स्टेज काली मखमल को मनाया जाता है खेल 
गत में दिखाते हैं | दोनो ओर गैस की रोशनी लगा देते हैं । 
पक हाइफा फाली म्रखमल फा खेल सिर से पेर दक ओढ 
कर रटेज में फिरता रइसा हैं काली मखमल की तेज 
फालिमा इतनी गद्दरी दोती दै कि काले खेलल से ढका हुआ 
लड़का उसमें चल्तता फिरता नजर नहीं झाता | चह लड़का 
पद के पीछे रखी हुईं चीजा को लाकर देता रहता है, अघर 
पकड़े रहता है ओर चस्नुआं को अपनी बगल में छिपा ले 


जाता है इस प्रकार यद्द खेल बड़ा दी अदभ्त इृप्टिगोचर 
द्वाबा[ हे ! च्प्स्ल्लजिचत 


( ४७ ) 


वेषसों के खेल 

(५२ ) चच्सों की सहायता से घड़े चड़े खेत किये 
जाते है । एक वन्‍्स खाली दिखा कर उसमें कोई बहुंत बड़ी 
चीज़ निकालते तथा उसे छक्स में चहुत घढ़ी इतठी बड़ी 
जिससे वक्‍स केरीब-करीब भर सा जांतों है ढकक्कत लगा कर 
रख देने है ओर फिर जब उँसे खेलते है तो चंद रखी 7४ 
चीज्ञ गायव हो जाती है । दर्शकों को इसमें पिशेप रुप से 
आश्रय इस लिए होता है कि उसमें संदेह करने की गू जायश 
धुत दी कम होतीं हे । 

“पकक्‍्स दीख स्टेज्ञ पंर रखा होता है शिससे यद् आशंका 
नहीं दोती फि पीछे पर्द की आड मे दकस की वस्तु फिसी 
प्रकार छिपाई गई होगी । धडेस जिस जगह खा होता हैः 
उसक्रे नीचे फोई तत्खाता या पाल तो नहीं हे जिसमें चीज 
डिपाई ज्ञाती दो इसका भी खूब ठोफ पीद फर विश्यास 
करा दिया जाता है। अफसर इस वक्‍स फो किसी वही मेज 


पर भी रस देते ह जिससे चछ्स फी बस्तु के छिपाये जले 
फा संदेद दशको के मन में उत्पन्न न होने पाठे | 


इस प्रकार रए कर उरत लकड़ी के घकु्स फो सब 
टोक एजादर दिखाते है कि कही ले दृढा फटा तो 
। साथ ही उसके दीवर की गदराई और बादर की 
प्‌ ताप ऋर दिखाते हैं कि जिससे यद्द बाशंका न रहे 
कि इससे भीतर छोई पते होगा | हिछसे चीज छिप ज्ञाती 
दोगी ( चएणुद) ऊप पराज़ाकोों के वाद वह सिद्ध हो 
नाता है कि उच सीणा खाना लकटी का दक्स माच है और 
$ छाइ लपेट नही है | यह सब होते 


जे 


हि 


नी 


पा 
घोर से 
;ः 
अं 


है 
>> 
ऊ्च 


एसके जाग पीछे कफ, 


ए ४८ ) 


धुंध भी इस घकल में से बहुत वढ्ठी आकार की वस्तुएं गायदे 
होनां ओर उनका तथा उनके स्थाव पर दूसरी चौटतोंकों 
आजाना पक आश्चय का चिपय है । - 
इस वर्कस को खाली दिखाया जाता है फिए उसमें 
एक मनुष्य प्रकट होतप है । इसके चांद वह आदमी उसी 
चकछ से सायव हो जाना है फूल, मेजा, मिठाई, रुमाल, 
कबूतर, खरगोश, जैसी अनेक चीज निकलती ओऔर गायव' 
होती है | जादूगर झपने मनोरंजन और मधुर बार्तालाप 
हारा खेल फो ओर भी आकर्षक वना देता है सब दर्शकों फा 
धन मोद जेता दै | इस एक दही धवस फे सहारे सेकड़ें किस्म 
के खेल दियाए जा सकते हैं। अलादीन का चिराग की तरदद 
यह जादू का पेकैस भन्मानी चौजे प्रकट और गायव करता 
है देखने चालों का बड़ा सनोरज्ञत हींता है। 
इस बक्स का बनाने में एक रहस्य होता है | ज्ञिस 
तरफ सांकल क दा होता है उस तरफ की दीचार के सहारे 
भीतर की ओर एक टीन की दीवार लगाई जाती है। इसे 
इसी रंग से रंग देते हे जिस रंग से वर्ष रंगा होंता है। 
यद्द टीन की दीधार नीचे के पेंदे के सप्ध जुड़ी द्वोती है। 
नीजे का पदा खुलने और बन्द होने घाला होता है " उसमें 
एक छोटी कीश इस तरह लगाई जांती है ज्ञिसफे जरा 
इटाने से पेदा खुलेता और बन्द होता है | धक््स चौकोर 
होता है | उसे जब दर्शकों को दिखाना प्वीतो है तो ऊपर 
पाला ढकन जिधर होता है उसे दर्शकों की तरक लौटा देते' 
६ । साथ हो पेदे को चदखनी बाली फीस दक्ष कर पंदे को 
पीछे पलर देते है । पंदे के साथ-साथ गद्द वस्तु जो दक््स में 
रफ़ी शुई थी बचस की गई मं पीछे; की श्लोर चणी जातीं 


( ६४६ ) 


है। फलस्वरूप दर्शकों को दिखाई नहीं पडनी । लेकेडी की 
असली पंदा पीछे चलो जाता है पर उसके स्थान पर नकली! 
डीन का पदा को जाता है। रंग उसका भी लकडी जैसा ही 
होता दे श्य लिए किसी को यह मालूम हां हो पाता कि 
बफ्स से कुछ हैर फेर रो गया है । ऊब इस ववेस फो फिर 
सीधा फरते हैँ तो असली पंदा अप्रनी जगह पर और नवली' 
श्रपनी ज़गह पर शा जाता हैं; जिससे जे। चच्तु शायव हुई 
थी पर फिर छरक्ष कर था जाती है । 

जादृशर बकस फे पीछे रहता है । घंद उसे ढफते, पड 
बहनि या यैसे ही उस पर हाथ फिराने फ्े बदाने पदा देटारें 
फे फारण पीछे गई हुई चीज फो हा कर उसके ध्यान पर! 
दुलरी चीज रख बेता है जिससे धस्तु गांयय होकर दूसरों 
प्रफद शेने रा यज् होता हैं| इस तमाशे मे दर्शकों फो सामने 
विदाया जाता है । पीछे क्या दोरदा है एसे लोग' देखने स 
पायें इसबी सास व्यवस्था रखी जाती है । 


जिन 
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व रे 
बोतल में सिगरेट नगना । 

( ५३) कांच की सफेद वेशतल फे नीचे के दिस्से पे 

दिक प्रच किसी रंग से रंगया लीजिए जिससे उसकी पेंटी में 
पष्ठ हुई चोज दिखाई न दे । एक सिमरेट के दीख मे पाल 
पिन लगाकर उसमे पक रेशमी जेरा थी बाल संघ फर 
पेतल से बाहर रखिए ध्योर सिगरेध फो चेनल मे पेन 
सब पर सिगरेटल्वजा प्रोक्षिए प्लोर झल्पि कि इस 
समिसगेट को “गएफे स्मामसे साथनी क्‍ृडती पेश करता 
परकर घेतलूस घदर पड़े हुए *+एमी चोरे घो ऋपरी 


बन. फेन 

ऊ्त्त्ता 

छठ नज्द 
दर 


द्य नी 


€ प० $ ॥ 


में सफाई से उल्का दीज्िफ । अब जैसे २ अपका हाथ 


2 वैसे ही वह सिगरेट नाचेगी लोगों को घडी खुशी 
द्वोगी । 





चत-मब, 


घड़ी तोड़ना 

(७४) टीन यो लक्ड़ी का पक खंरल इसे प्रकॉर्स 
का घनवाइप जिसके दो पते हाँ और किनारे पर आकर दोर्ना 
ऐसी टक्कर खते हो कि दोनो एक ही मालूझ पढ़े । ऊंपर 
चाला हिस्सा कुछ निकला हशा रहे | नीचे चोलें सरल फी 
पंदी में एक घड़ी छिपाये रखने लायक शइढी होना चादिए। 
इस खरज्ञ फो ढकने के त्षिए चमड़े करा एक खोल खरले फी 
ही शकल में नीचे को मुड़ा हुआ होना चाहिए शअ्रर्थात्‌ उसे 
खरल पर रखदे तो वहद्द पूरा ढडफ जाय । तमाशा दिखाते 
समय ऊपर घाले पत फेर चमड़े फे खोले में छिपा फर रखे 
दोजिए और किसी की सावित घर्ठटी मंगा फर, उसमे रक्त 
कर चमड़े के खोल से खरल को 6ँक दीजिए इस ढक्कन से 
ऊपर के पतं को लाकर खरल में फिट फेर दींजिप | ऊपर 
फे पते में एक दूसरी घड़ी फे पुर्ज पहले से ही रखने चांदिए | 
इन्हे लकड़ी फे दरते से ही धीरे चीरे कुचल दीजिए जब 
आप टूटे हुए पुर्ज लोगों के खामने पेश करगे तो धड़ी वाले 
घहुत नाराज होगा और कहेशा मेरी घढ़ी लात, श्रव आप 
खरल के साथ ऊपर चाले पत॑ को फिर उठाकर ले जाइए 
आर अलग रख दीजिए नीचे फे भाग मे साधित घड़ी रखी 


हे उस शआप ज्यों की सथोंदेदे तो लग आपको सिल॑ 


| ( ४१ » 


नंकत्ां ससमरंजन | 


आपने देखा होगा कि बाजीगर जोग एक लड़के को 
पास देकर वेदाश करते है, उस फपड़े से ढक देने ., ऊपर 
स उसफी छाती पर एफ तायीज्ञ रख देते हैँ । लड॒बदत फी 
झांजा स पट्टी वांघ दी हुती हद । दाज़ोयर दोइ सबाल 
पूछता है लटका उरूफा उत्तर देता हैं । इस खेल “की देख 
जोंग बड़े अब्ग्से म रह जाते है । इस तावीज की करामात 
समभते द॑ । पाजीगर के ताबीज घड्प्यड बिकने लगते दे। 
पैसा पा छेर छूग जाता 8 । 


रहस्य यद् हैं कि वाजीगर अपने ही जडके फो पेहोश 
दारफे प्रश्म पूछता ऐ। चहा लटका पएदले दी से सिखावा 
पढ़ाया द्ोता हद | शगर आय अ्रपदा लड॒का पेश छर कि इसे 
घेशाश छझरणदे प्रएन पथ्ो तो उनकी सारी छलई खल सकती 
ऐै | तमाशा परने बाला फुछ प्रश्न ओर उपर पह्लेसे ही 
ठय्यार फरता है भौर उसे लडके फो भली भांति कण्ठस्थ करा 
देदा दे | तमाशा फरते चक्त उपरिथत लोगों फी चीजों को 
णजीगर छूता दे मोर उसका नाम फपड़े से ढके हुए लड॒क्षे 
से एडुता है । इसे पुलुने मे प्रश्न फी भाषा पर्व निश्चित दोती 


 । लड़का ध्यान से उसे छुनता है और कंटस्थ उप्तर फद्द 
देता 


(%। 


एक छोटी सी प्रष्नोत्तरी दीचे दी जानी है । पेसी 
टी कऔयीर भी बनाई जा सकती है। तमाशे में केसे लोग उप- 
स्थित होने शोर उसके पास क्‍या २ चीजें होगी, इ्स यात 


एव ध्यान रणते हुए चालीगर सम्य २ पर नये नये प्रधश्नोत्तर 
घताया करते 


के बएद से खेलों फो दिखाते हुए बाजीगर लोग 
पे हन्‍्मरेडम एताया करते हैं, हम स्थर्य कई 


हवप र 
श्से झपप सो 


इर में फंसे रहे हैं, भारत के इस कौने से उस 


छौदे तर ये परे 
सेझएं एक से एक सामतक्यरी खेल सीखने फे वाद अन्त में , 
एम शस् निष्कर पर पहुंचे है कि कोई धूत्त ध्यक्ति इनको 
झाझ हे शाकर ऐसा इयोर सकता है, पर आत्मोन्षत्ति कुछ 


री रूर सकता दिरंतर हुत करेगा का अभ्यास करने से 
घ्गेए उल्टा सीखे को ऐी गिरेगा इसलिए झूठी जादूगरी फि 
पैहे र पहकर सब्यो झात्म साधना फरनी चाहिए | 


( एप ) 


> | 2 पी जज ५ ्ट् 
पमीपक मिड का जोडी | 

(५५ ) शक सिद्ध की जोड़ी बना कर खेले न है 
पर भी शमनेक खेल दिखाये जा सकते है | दर्शक्षो षीक्ष 
एक या फई आदमी हझ्य्ते सिखाये पढ़ाये हुए बिठा£ 
जाते हैं । कोई सज्जन मेरे पास आये जादृगर की यद्ध थ 
खुनकफर साधारण दर्शक तो क्िर्भाक के कारण पहले ३: 
भहीं पर बहू सिखाये पढ़ाये 'पन्रोदंमी तुर/त उठ कर उद 
पास पहुच जाते है । 

सियायें एए आदमी की सहायता से अनेकी खेल 
पकने हे । जैसे उस क्रादमी को एक झप्या दिया कि १ 
मुद्ठी में पफष्ट लो | पर घास्तव्रम उसे दिया नहीं [उससे पृ 
तुग्दारी मुख्ठी भें उपया हैं घद कद्दता द-है । फिर सुर 
खुलवाई तो थंद्द ० निकला | दर्शकों ने समेक्ता यब्द॑ सुर 
म॑ से रपया उठ ध्या | किसी व॑स्त को फऊुछ फा द 
पनाना । जैसे पुस्तक दिखाए तो बह घता रद्दा है कि 
ह्लेट दे दशक समझ रदे है क्वि जादू पे कारण इस शा: 
फो फुछ फा पाल दीरई रहा हे | हे 

फए व्यक्ति क्रय इस प्रकार से सीखे होते हैं: तो घे ज 
गर फी सनमर्जी का कूठ बोल कर लोगों फो हैरत में दा 
हँ। दशक समभते दें कि यद्द ल्लोंग ठीक ही ऊठते होगे 
विश्चास फे फारण दी वे उल्लू बनते हैं । घडियोँ फा' 


एम बुत छागे पीछे हाजाना भी इसी प्रकार मिली भगह 
छाता हूँ । 


( पद ) 


झोए (5१. श्र 
हंस ओर आकोपत ने हाजिए। 

पिछले एृर्शो पर जादू के छुछ थोड़े से खेल लिखें हुए 
हैं, इसके अतिर्फि भी दमन सैकड़ों भकार के खेल एक सपय 
घड़ी रुलि पृथक सौंखे थे, और उन्हें मित्रों फो दिखाते हुए 
अपनी एक घड़ी जीत 'अजुभव करते थे, पर अब हमे देग्त 
रहे दे फि यह सध निरथफ है | ४ससे न दिखाने वाले का 
भला होता है न देखने वाले का, वरमे यह सेध उलटा द्वांनि 
कारफ है | इसलिए अपने पाठकों से श्भारा निधेदन है फिर 
घे ज्ञादुगरी के फीतृदर्लों मे न ती कोई सिद्धि या योग विद्या 
का आरोप फर्र और न उनकी ओर श्राकर्पित द्योकर बाल* 
घुद्धि का परिचय दें । दत्त चाहे घहद मनोरंजन के ही रूप 
भे क्यों न फिया ऊाय, द्ानिकारक) श्रास्मपत्तन करने चांला 
सिद्ध होता है इसलिए इस मार्ग में आफर्षित होने का फिसी' 
का प्रयत्न न करता चाहिए । 
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नृष्य को दवता बताने वाह पुस्तक 
(९) में क्या हूँ (&) (२) सू्य चिकित्स! विज्ञान ।&-) 
(३) प्राण चिकित्सा विज्ञात ।-) (७) परकाया प्रवेश ४) 
(५) स्वस्थ और सुन्दर बनने को विद्या (&) 
(६) मानत्रीय विदूयुत फे चमत्कार (८) 
(७) स्वर योग से दिव्य ज्ञान ।&) (८) भोग में योग £) 
(६) बुद्धि बढ।नेक उपाय ।£),(१०)धनवान्‌ वनने ऊ गुप्तरह र्य ।&-) 


(१६) पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने की विधि |) 
(९२) वशीकरण की सच्ची सिद्धि |») 
(१३) मरने के खाद हमारा क्या होता है १ >) 
(१४) जीव ज्न्तुश्रों की बोली समझना [&-) 
(१४) $ एयर फॉन ह ? कहां हैं ? कैसा हैं ।&) 
(१६) क्‍या घम;, क्या श्धम ।&) (१७) गहना फ्मेणेगति ।&) 
(६८) ज्ञीचनकी गढ़ गुत्थियों पर तात्विक प्चाश ) 


(१६ )पंच'ध्यायी धप्र शिक्षा ।-)/२०)शक्ति सचय के पथ १९ |<-) 
(२१) झात्म ग।रद की साधना £)२०)प्रतिष्ठा का उच्चसो पान ।%) 


(८३) भिनच्र भाव बढ़ाने की ब ला ) 
(२४) श्रोतरिक उइल्तासका विदाश(२५) श्रोगेयदने की तेयारी ।+) 
(४२) ध्ध्यात्म धम का अवलस्वन ) 
(७) प्रद्ाविद्या का एष्टस्य!द्घाटन '<) 
(+८) ज्ञानयोग, कमयाग, भ्ति योग ।>) 
(६६) स्म झोर नियम ।८) (३०) आसन झोर प्राणायाम &-) 
(३१) पह्याहार, घारणा, ध्य'न श्रौर समाधि [&-) 


(२) ठुलसी को छम्रतौपप सुग्ण ) 
(३३) घ्यफुति दृुगकर मनुष्य की पहचान >>) 
(३४/ सम्मरजम की अनुभव पूण शिक्षा ) 


